46                               Reihenschaltung von Stromkreisen.
1st ferner cos (<pfc — q>9) = 1, also <p2 = 9V so geht die Gleichung iiber in
P       J
und stellt somit eine Gerade dar.
Fur <5pfc = 45°, wobei -^i^^ 1st, sind in Fig. 33 die Gerade I fur 9?2 = 45°, der Kreis II fur ^ = — 45°, ferner die Ellipse III fiir 0>a = 0 und -(- 90° .aufgetragen (die bei ^=45° zusammen-f alien), wahrend die Ellipse IV fiir ^ = — 90°, also reine Kapazitats-belastung gilt.
Dieses Diagramm gilt allgemein fiir einen Stromkreis mit kon-stanter Phasenverschiebung, der von einer konstanten Spannung fiber einen Scheinwiderstand gespeist wird. Es ist von Oehl-schlager zur Darstellung des Spannungsabfalles eines Wechsel-stromgenerators abgeleitet worden. Dort entspricht unserem Px die induzierte EMK des Generators, dem Leitungswiderstand R± der Ohmsche Widerstand, und dem Blindwiderstand X1 der durch Ankerriiekwirknng und Streuung bedingte Blindwiderstand des Generators. Beim Generator ist allerdings Xx keine konstante Gr6Be? und daher gilt dort das Diagramm nicht streng.
Maximale Leistung.
P
Setzt man in Gl. 55 fiir den Strom J = -29 so wird
cos
und die Leistung an den sekundaren Klemmen
JY                        P,3
N*=*P*J* cos 99, = -*- cos <p, = ____L
COS   c     —
Sie wird ein Maximum, wenn -—•=== 0 , als wenn
dz^
*i + ^ + 2 ^ »i cos (% — ft) = *2 [2 ^2 + 2 zl cos (99/c — ^)
^2 = 25!
ist.    Hierbei ist die Sekundarspannung
Die groBte Leistung an den Sekundarklemmen ergibt sich, wenn die Klemmenspannung P3 an der Belastung gleich dem Spannungsabfall /^ in der Leitung ist. Dies gilt unabhangig von der Phasenverschiebung 9?Q. Die groBten groBen EinfluB auf den Spannungsabfall. Dann ist nach Gl. 52 angenahert
